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PART III 
Stores Purchase 


Health Services Department 

TENDER NOTICES 


No. B3-687 /2009 /MCCH . 

Olha April 2009 
Scaled competitive tenders are invited for the 
supply of Central Oxygen Flow meter full set and 
Ward Vaccum unit full set to the Intensive Care 
Unit attached to Medical College Chest Hospital, 
Mulamkunnathukavu , Thrissur. Details regarding 
the mode of work and inspection of the site can 
be made during office hours on all working days. 

Earnest money, deposit - 1 % of the total amount, 
Total Cost - 2 Lakhs 
Cost of tender form 

Original- -Rs. 400 + 12 .5 % (VAT) . 

Duplicate -- Rs: 200 + 12.5 % (VAT). 
Date from which tender form sale commences 
15 - 4- 2009 . 


Last date and time for issuing tender form - - 
24-5 -2009, 4 p . m . 

Last date and time for receiving tender form 
26 -5-2009, II a .m . 

Date and time on which tenders will be opened 
26 -5 -2009 at 12 Noon . 

The cost of tender forms along with that of 
tax has to be remitted in this office for which 
TR -5 receipt will be issued . Estimate regarding 
the mode of work , span for completion and terms 
of contrahent has to be submitted along with the 
tenders and if obstuse will be rejected . An agree 
ment is Rs. 50 (Rupees fifty only) worth stamp 
paper has to be executed before commencing the 
work . The Hospital Development Society , 
Medical College Chest Hospital, Mulamkunnathu 
kavu will make the payments on completion of 
work from HDS Funds, The Superintendent, Medical 
College Chest Hospital, Mulamkunnathukavu 
holds the right to defer or to reject tenders. 


തുശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കാളി നെഞ്ചു രോഗാ 
ശുപതിയിലെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് 
സൻടൽ ഒാക്സിജൻ ഫ്ളാമാവൻ ഫയ സാറും 
വാർഡ് വാക്വം യുണിററ് ഫുൾ സൈസും 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മൽസരാടിസ്ഥാനത്തിലുളള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . ടി . 
( പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
ഒാഫീസ് സമയങ്ങളിൽ ഈ ഒാഫീസിൽ നിന്നും 
എല്ലാ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിലും അറിയാവുന്നതാണ്. 
മററു വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - രൂപ 2 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം - അടങ്കൽ തുകയുടെ 1 % . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സ ൽ_ -രൂപ 400 + 12 .5 % വാററ്. 
- ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷ- രൂപ 200 + 12 . 5 % വാറണം. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന തുടങ്ങുന്ന തീയതി 
15- 4 -2009 . 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും - 24 -5 - 2009 , - മ ണി . 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 26 -5 - 2009 രാവിലെ 11 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
26- 5- 2009 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയും ആയതിൻറ 
നികുതിയും ഈ ഓഫീസിൽ അടയ°ണ്താണ് . 
പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി, കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ , 
രീതി എന്നിവയെല്ലാം ദർഘാസിൽ വിശദമാക്കേണ്ടതും 
അല്ലാത്തവ നിരാകരിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. മേൽ 
പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് 
50 രൂപ അമ്പത്രൂപമാതം) വിലയുളളമുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
കരാറുകാരൻ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവയ്ക്ക ണ്ടതാണ്. പണി 
പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മുളംകുന്നത്തുകാവ് 
മെഡിക ൽ കോളേജ് നെഞ്ചുരോഗാശുപത്രിയുടെ 
ആശുപത്രി വികസന സൊസൈറ്റിയുടെ ഫണ്ടിൽ 
നിന്നും പണം ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരാകരിക്കുന്നതിനുമുളള 
അധികാരം ആശുപത്രിസൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
Medical College Chest Hospital, (Sd .) 
Mulamkunnathukavu , 

-- Superintendent. 
Thrissur. 


Date and time upto which rates are to be 
- firms - 30- 9 - 2009, 2 p . m . 

Address of Officer from whom tender forms are 
to be obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent, Government General Hospital, 
Calicut. 

More details of tender can be had from the 
Hospital Office during working hours . 

കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപത്രി 
യിലേക്ക് താഴെ പറയുന്നവ സപ്ലെ പെയ്യുന്നതിന 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

ടെണ്ടർ ഫോറം അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ 
ടെണ്ടർ ന സർ എസ്6612/ 08 എന്ന വ്യക്തമായി പ 
കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് . 

-- ഇനവും എണ്ണവും വാട്ടർ പ്യൂരിഫെയർ ഓസോണ് 
അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാ വയലാറ ” രണ്ട് വർഷത്തെ 
വാറൻറിയും അഞ്ച് വർഷത്തെ എ . എം . സി . യും 
26 എണ്ണം. 

അടങ്കൽ തുക - രൂപ 3,64,000 . 
- നിരതദ്രവ്യം - ഒരു ശതമാനം . 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില രൂപ 800 + 12 .5 % 
വരാറ് . 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും - 20 - 5- 2009 , 3 മണി, 

ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
- 21 - 5 - 2009 , 5 മണി, 

- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
22- 5- 2009 , 12 മണി. 

- ടെണ്ടറിൽ പറയുന്നതുക ( പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ 
തീയതിയും സമയവും - 30 -9 - 2009, 2 മണി. 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും . പൂരിപ്പിച്ച് 
അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ : മേൽവിലാസം _ സൂപ് , 
ഗവൺമെൻറ് ജനറൽ ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട - 32 . 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ആശുപ തി 
അധികാരികളിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
Government General Hospital, 

| (Sd.) 
Kozhikode. 

Saperintendent . 


TENDER NOTICE 
No. S- 6612/2008. 

Ist April 2009 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited 
for the supply of the following items to Government 
General Hospital, Kozhikode . 

Superscription Tender No. - S/6612 /08. 

Name of Item and quantity - Water Purifier 
Ozone or Ultra Violet - 2 years warranty and 5 years 
- AMC 26 Nos. 

Total Cost - Rs. 3,64, 000 . 
EMD - 1 % . 
Price of tender form (cash only) - 

Rs . 800 + 12 , 5 % VAT . 
Date and time of close of sale of tender form 
20 . 5- 2009 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tenders 
21 - 5- 2009 , 5 pm. 

Date and time of opening of tenders - 22- 5- 2009, 
12 Noon . 


